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Cooling Fan 


System Ouiline 


The cooling fan ECU smoothly controls the cooling fan motor speed in accordance with the signals from the engine control 
module that are based on calculations from the engine coolant temperature, A/C SW, A/C refrigerant pressure, engine speed 


and vehicle speed to maintain the cooling and conditioning control. 


O : Parts Location 


©) : Relay Blocks 


Relay Blocks (Relay Block Location) 
Engine Room R/B (Engine Compartment Left) 


©) : Junction Block and Wire Harness Connector 


Junction Block and Wire Harness (Connector Location) 
Engine Room Main Wire and Engine Room J/B (Engine Compartment Left) 
3D 


Instrument Panel Wire and J/B No.3 (Instrument Panel Left) 


Instrument Panel Wire and J/B No.4 (Instrument Panel Right) 


a Engine Room Main Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 


oj 


Instrument Panel Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 


[_] : Connector Joining Wire Harness and Wire Harness 


Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) 
| AA1 [69° ~~~———_[ Engine Room Main Wire and Engine Room Main Wire (Cowl Side Right) 


AE1 
ae Engine Room Main Wire and Instrument Panel Wire (Instrument Panel Right) 


| EA [69 ~~ Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Left Kick Panel) 


wi : Ground Points 


Ground Points Location 
[ar [se] Font at Fender apron 


| B2 {68 ~—_| Left Side of the Cylinder Block 
| E1 |69  ~—~——_| Left Side of the Instrument Panel Reinforcement 
| £2 [69 | Instrument Panel Brace LH 
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